 R O M A N I A JUDETUL TIMIS CONSILIUL LOCAL COMUNA CENAD H O T A R Â R E Nr 14 din 12 09 2016 privind înfiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Cenad, judetul Timis Consiliul local al Comunei Cenad, judetul Timis; Vazând referatul d-lui primar Craciun Nicolae, înregistrat sub nr 5029 din 07 09 2016; Având în vedere prevederile: * art 1 din O M A I Nr 96/23 07 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta; * art 13, litera "d"si ,,e", art 14, lit ,,b" si "i", din Legea nr 307 din 12 iulie 2006, privind apararea împotriva incendiilor; * art 10, lit "b" din Legea Nr 481/08 11 2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare; * art 5, al (1) din Ordonanta Guvernului României nr 88/30 08 2001, aprobata prin Legea nr 363/07 06 2002 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta; * art 6, lit "c" din Normele Generale de aparare împotriva incendiilor, aprobate prin O M A I Nr 163/28 02 2007; * art 7 din Legea nr 52/2003, privind transparenta decizionala în administratia public locala -republicata; In temeiul art 36, al (2), lit "d", alin 6, lit a, pct 8 si ale art 45, al (1) din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare H O T A R A S T E: Art 1-Se aproba înfiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, de Categoria a -II-a, aflat în subordinea Consiliului Local al Comunei Cenad, judetul Timis Art 2-Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Cenad, judetul Timis este condus de 1 (unu) Sef Serviciu, profesionist în domeniu Art 3-Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Cenad, judetul Timis are în compunere un numar de 16 posturi, dintre care 3 posturi pentru personalul angajat si 13 posturi pentru personalul voluntar, conform Organigramei prevazuta în Anexa nr 1 din prezenta hotarâre Art 4-Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, prevazut în Anexa nr 2 din prezenta hotarâre Art 5-Componenta nominala a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Cenad, judetul Timis si dotarea formatiei de interventie în situatii de urgenta, se va face prin Dispozitie a primarului ComuneiCenad, judetul Timis, în termen de 10 (zece) zile de la data aprobarii prezentei Hotarâri a Consiliului Local Art 6 Prezenta hotarâre va fi transmisa Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "BANAT " al Jud Timis, în vederea avizarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Art 7 - Primarul Comunei Cenad, judetul Timis va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotarâri Presedinte de sedinta, Balan Gheorghe Contrasemneaza, Secretarul Comunei Marianut Miroslav 